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Referensl i sta . 


Har ar en lista over yttligare dokuraentation och programvaror 
gallande ABC 1600 systemet som kan bestallas pa Luxor Datorers 
orderavdel ni ng , tel. 0141/ 28 000. 

Har finns ocksa en lista over fordjupni ngsl i iterator som kan 
kopas p§ bokhandeln. 

Dokumentati on (bestalls ifran Luxor Datorer AB) 


Namn 


Artikel nr. 


Programmera i Fortran, svensk 
Fortran -77, engelsk 
Programmera i Pascal , svensk 
Pascal HCR Manual, engelsk 
APL, engelsk 

68000 Assembler Language Programming, 
engelsk 

EMACS Editor, engelsk 

XENIX Manual, engelsk 

XENIX Doc Manual, engelsk 

A Practical Guide to the 
UNIX System, engelsk 

Lex -68 Steg for steg 
Introduction, svensk 

Lex -68 Users Manual, engelsk 

Lex -68 Technical Manual, engelsk 

Q-Calc referensmanual , svensk 

Q-Calc Reference Manual, engelsk 

Mimer DBl, engelsk 

Mimer SH, engelsk 

Mimer QL, engelsk, svensk 

Mimer IR, engelsk 

Mimer PG, engel sk 

Mimer ST, engelsk 

C Primer Plus, engelsk 


66 57090-01 
66 57090-96 
66 57090-02 
66 57090-97 
66 57090-98 

66 57090-99 
66 57091-96 
66 57091-98 
66. 57091-99 

66 57092-96 

66 57091-01 
66 57091-90 
66 57091-95 
66 57091-20 
66 57091-91 
66 57093-96 
66 57093-97 
66 57093-98 
66 57093-99 
66 57094-96 
66 57094-97 
66 57095-96 
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Programvaror (bestalls 1fran Luxor Datorer AB) 


Namn 

Artikel nr. 

Lex -68 for avancerad ord- 
och textbehandl i ng 

68 

50011-53 

SPELL engelsk ordlista 
till Lex -68 for stavnings- 
kontrol 1 

68 

50021-53 

Q-Calc for kalkylering 

68 

52011-53 

Teletex programvara for ABC 1600 

68 

59171-53 

Mimer QL +SH 

68 

53019-53 

Mimer P6 

68 

53029-53 

Mimer IR 

68 

53039-53 

Mimer ST 

68 

53049-53 

Mimer GR 

68 

53059-53 

Programutveckl i ngspaket 

68 

59019-53 

Emacs 

68 

59029-53 

Fortran 77 

68 

59039-53 

Pascal 

68 

59049-53 

APL 

68 

59059-53 

Cobol 

68 

59069-53 

Nectar niva 1 

68 

59079-53 

ABC-DOS filhanterare 

68 

59089-53 

NETMAN 

68 

59119-53 

Systemprogram ABC 800-datorer 

68 

59129-53 

IBM 2780/3780 BSC 

68 

59139-53 

IBM 3270 SNA/SDLC 

68 

59149-53 

IBM 3770 SNA/RJE 

68 

59209-53 

Univac UTS 4000 

68 

59169-53 

Lex -68 

68 

50019-53 

SPELL till Lex -68 

68 

50029-53 

Teletex programvara 

68 

59179-53 



Univac UTS 4000 

68 

59169-53 

Lex -68 

68 

50019-53 

SPELL tin Lex -68 

68 

50029-53 

Teletex programvara 

68 

59179-53 

Q-Cal c 

68 

52019-53 

Kommuni kati on 

kommuni katlons-ki t med 2 ansi 
for antigen lokalnatet LUXNET 
och/eller synkron forbindelse 
med nedan namnda protokoll. 
Modemkabel ingir. 

230 

1 7098-15 

NETMAN programvara 
Grundprogramvara for lokalnat 
LUX-NET ABC 1600/9000 

68 

59111-53 

Systemprogram programvara for 
ABC 800 datorer i natverk 
med 16 bits datorna 
ABC 1600/9000. Forutsatter 
68 59111-53 NETMAN programvara. 

68 

59121-53 

KERMIT 

Kermit asynkront filover- 
fori ngsprotokol 1 . 

68 

59211-53 

IBM 2780/3780 BSC protokoll 
for satsvis overforing. 

68 

59211-53 

IBM 3270 SNA/SDLC protokoll 
fSr interaktiv bearbetning. 

68 

59141-53 

IBM 3770 SNA/RJE 
Protokoll for satsvis 
overfori ng. 

68 

59201-53 

NRZI-adapter for 8747 IBM 
3270 SNA/SDLC. 

230 

1 7099-15 

IBM 3770 SNA/SDLC protokoll 
for satsvis overforing. 

68 

59151-53 


Um’vac UTS 4000 protokoll 
for interaktiv bearbetning. 


68 59161-53 



Fordjupningslitteratur 

Namn 
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Fbriag Best. nr. 


68 000 Mi kroprocessor 
Handbook 

Osborne/McGraw 

Hill 

ISBN 

0-931988-41-1 

Osborne 16-bit Mikro- 
processor Handbook 

Osborne/Mcgraw 

Hill 

ISBN 

0-931988-43-8 

68 000 Assembly 
Language Programming 

Osborne/McGraw 

Hill 

ISBN 

0-931988-62-4 

Programmering i Pascal 

Studentl i tteratur 

ISBN 

91-44-16072-0 

Programmering i 
Fortran 77 

Studentl itteratur 

ISBN 

91-44-16662-1 



Programmera i APL 

Studentl i tteratur 

ISBN 

91-44-13162-3 

★ ★ 

A User Guide to UNIX 

Osborne/McGraw 

Hill 

ISBN 

0-931988-71-3 

0 

UNIX-the Book 

SIGMA Technical 

Press 

ISBN 

0-905104-21-8 

★ 

The UNIX Operating System John Wiley & Sons 

ISBN 

0-471-87542-2 

00 

The UNIX Programming 
Envi ronment 

Computer Press 


ISBN 

0-13-937681-x 


The UNIX System 
Guide Book 

Spri nner 


ISBN 

0-387-90906-0 


Using the UNIX System 



ISBN 

0-8359-8162-2 


The UNIX Primer 



ISBN 

0-13-938886-9 


UNIX Primer Plus 



ISBN 

0-672-22028-8 


Introducing the UNIX 
System 

McGraw Hill 


ISBN 

0-07-045001-3 


Starting with UNIX 



ISBN 

0-201-10924-7 

•k 

The UNIX System 



ISBN 

0-201-13791-7 

★ 

The Business Guide to 
the XENIX System 



ISBN 

0-201-08847-9 


C Programming Guide 

Sybex 





C Programming Library 

Sybex 





C Programming Guidlines Sybex 





The C Programming 
Language 

Prenti ce-Hal 1 


ISBN 

0-13-110163-3 


The C Primer 

McGraw Hill 


450/818 


Learning to Program 
i n C 

* Rekoamenderas 
** Rekomenderas f6r 
B Rekoainenderas fSr 
BB Rekoaroenderas f6r 

nyborjare 

»er avancerade programmerare 
iiycket avancerade prograramerare 

ISBN 

0-13-527847-3 



